SERVICIUL PRIVAT DE POMPIERI 

















SERVICII PRIVATE DE PDMPIERI 




SERVICII AVI ZAR E/AUTDRI ZARE SECURITATE 
l_A INCENDIU CLĂDIRI CIVILE SI INDUSTRIALE 



PROIECTARE ARHITECTURA INSTALAŢII 

- REALIZAREA SCENARIU DE SIGURANŢA LA FDC 

- EXPERTIZE TEHNICE 

- EVALUAREA RISCURILDR DE INCENDIU 


S INTRETINERE/REVIZIE/REALIZARE SISTEM DE 

DETECŢIE SI SEMNALIZARE LA INCENDIU / INSTALAŢII 
SPECIALE DE STINS INCENDII 



REALIZAREA DDCUMENTELDR DE AUTORITATE IN 
CDNFDRMITATE CU PREVEDERILE LEGALE IN VIG DARE 



DISPECERAT 



STINGATDARE 


DISPDZITIVE 


DE STINS 


INCENDIUL 
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SERVICII PRIVATE DE PDMPIERI 



• Monitorizarea sistemelor de detecţie a incendiilor din fiecare 
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locaţie prin dispecerat propriu şi cu personal specializat 

•Asigurarea personalului specializat pentru intervenţie în caz de 
incendiu (servant pompier, cadru tehnic PSI) şi supravegherea 
instalaţiilor speciale de detecţie / semnalizare / stingere a 
incendiilor, 24h din 24h 

• Intervenţia în caz de incendiu prin echipe specializate şi 
autospeciale de pompieri 

• Exerciţii de Alarmare / Evacuare / Stingerea Incendiilor / 
Acordare Prim Ajutor/ Demonstraţii practice 






































SERVICII PRIVATE DE PDMPIERI 


• Realizarea dispozitivelor de intervenţie la complexe comerciale, 
clădiri de birouri, unităţi de producţie, platforme de depozitare, 
depozite petroliere, rafinării (la nevoie) 

• Executarea exerciţiilorde evacuare în situaţii de urgenţă 

• Demonstraţii stingere incendiu 

• Demonstraţii acordare prim ajutor 

• Realizarea dispozitivelor de intervenţie la manifestările cultural 
artistice, sportive şi evenimente organizate de persoane fizice / 
juridice 

•Asigurarea service stingătoare 

• Execuţia lucrărilor de termoprotecţie şi ignifugare 
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SERVICII PRIVATE DE PDMPIERI 
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I n I SERVICII AVI ZAR E/AUTCIRI ZARE SECURITATE 
I ZI LA INCENDIU CI-ADIRI CIVILE SI INDUSTRIALE 



•Asigurarea mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a 
incendiilor (stingătoare, pichete PSI, furtune, ţevi refulare, chei 
hidranţi, accesorii şi alte mijloace de apărare împotriva 
incendiilor 

• Proiectare / instalare / mentenanţă sisteme stingere incendiu cu 
instalaţii tip sprinkler, hidranţi cu aerosol tip DSPA 

• Mentenanţă sistem pompare, grup ACS, bazine apă 
















































































































PROIECTARE ARHITECTURA INSTALAŢII 

- REALIZAREA SCENARIU DE SIGURANŢA LA FOC 

- EXPERTIZE TEHNICE 

- EVALUAREA RISCURILOR DE INCENDIU 



• Detecţie incendiu 

• Proiectare / instalare / mentenanţă sisteme detecţie incendiu 

• Proiectare / instalare / mentenantă sisteme efracţie 

j j 

• Conexiune sisteme detecţie cu sisteme de stingere tip DSPA 

• Monitorizarea sistemelor de detecţie efracţie şi intervenţie 
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a l NTRETIN ERE/R EVIZI E/REALIZARE SISTEM DE 

DETECŢIE SI SEMNALIZARE LA INCENDIU / INSTALAŢII 
SPECIALE DE STINS INCENDII 


• Dispoziţie privind modul de organizare şi a responsabilităţilor 
privind apărarea împotriva incendiilor 

•Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale 
salariaţilor la locul de muncă 

• Dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a 
fumatului 

• Dispoziţie privind organizarea instruirii personalului 

• Dispoziţie de constituire a serviciului privat pentru situaţii de 
urgenţă ori contract/convenţie cu un alt serviciu privat pentru 
situaţii de urgenţă 

•Dispoziţie de sistare a lucrărilor de construcţii / oprire a 
funcţionării ori utilizării construcţiilor / amenajărilor în cazul 
anulării avizul ui / autorizaţiei de securitate la incendiu 

• Realizare semnalistică specifică prevenirii şi stingerii incendiilor 

•Semnalistică format A4 color printată pe material plastic: EXIT, 
săgeţi evacuare, hidrant, stingător, fumatul interzis, accesul 
interzis, buton de incendiu, punct de acordare a primului ajutor, 
trusă sanitară etc. 


• întocmirea Planurilor de Evacuare, 
Planurilor de Intervenţie (în caz de 
cutremur, de incendiu, de inundaţii, de 
atac terorist), Fişelor de Obiectiv 


• Analiza documentaţiei tehnice, analiza 
clădirii şi instalaţiilor, indetificarea 
detaliilor tehnice în vederea întocmirii 
documentelor conforme cu prevederile 
legale. 


PLAN DE EVACUARE 

A PERSOANELOR SI BUNURILOR MATERIALE lN CAZ DE INCENDIU 
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a l NTRETIN ERE/R EVIZI E/REALIZARE SISTEM DE 

DETECŢIE SI SEMNALIZARE LA INCENDIU / INSTALAŢII 
SPECIALE DE STINS INCENDII 



Consultantă/Servicii SSM: 
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• Auditul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă în cadrul Societăţii, 
Evaluarea Riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională 
la locul de muncă - Măsuri de prevenire 

• Realizarea documentaţiei specifice privind Securitatea şi 
Sănătatea în Muncă conform legislaţiei în vigoare 



• Implementarea procedurilor de Securitate şi Sănătate în 
Muncă; 

• Instructaje specifice de Securitate şi Sănătate în Muncă, 
demonstraţii practice; 

• Realizare Semnalistică specifică Securităţii şi Sănătăţii la locul 
de muncă; 

• întocmire documentaţie specifică Accidentelor de Muncă / 
Consultanţă privind analiza Cercetării Accidentelor de Muncă; 
angajare/periodic); 



• Consilierea şi Reprezentarea Beneficiarilor în relaţia cu 
autorităţile în domeniu, în realizarea măsurilor dispuse de 
autorităţi, în caz de accident de muncă etc.; 

• Coordonare în materie de securitate şi sănătate pe durata 
elaborării proiectelor de construcţii şi pe durata realizării 
lucrărilor, pentru şantiere temporare sau mobile 

• Servicii de medicina muncii 
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a l NTRETIN ERE/R EVIZI E/REALIZARE SISTEM DE 

DETECŢIE SI SEMNALIZARE LA INCENDIU / INSTALAŢII 
SPECIALE DE STINS INCENDII 





Consultantă/Servicii PSI/SU: 
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• Auditarea Societăţii din punct de vedere al Prevenirii şi Stingerii 
Incendiilor (PSI); 

• Realizarea documentelor de autoritate în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare; 

• Instructaje specifice de Prevenire şi Stingere a Incendiilor, 
demonstraţii practice; 

• Realizare Planuri de Evacuare, Planuri de Intervenţie; 

• Realizare Semnalistică specifică Prevenirii şi Stingerii Incendiilor; 

• Consilierea şi Reprezentarea Beneficiarilor în situaţia unui control al 
autorităţilor în domeniu, în realizarea măsurilor dispuse de autorităţi, 
în caz de eveniment etc.; 

• Exerciţii de Alarmare / Evacuare / Stingerea Incendiilor / Acordare 
Prim Ajutor; 

• Consultanţă în vederea obţinerii Autorizaţiei de Securitate la Incendiu; 

• Evaluarea Riscurilor de Incendiu / Realizare Scenariu de Siguranţă la 
Foc; 

• Servicii Private de Pompieri 


Consultantă/Servicii ISCIR 

• Servicii lunare Operator RSVTI conform legislaţiei în domeniu; 

• Consultantă în vederea Autorizării I.S.C.I.R. a instalaţiilor şi 
echipamentelor prevăzute de legislaţia în vigoare; 

• Consultanţă în vederea Autorizării personalului (manevrant, 
stivuitorist, fochist); 

• Instructaje specifice de Securitate şi Sănătate în Muncă, demonstraţii 
practice; 

• Consilierea şi Reprezentarea Beneficiarilor în situaţia unui control al 
autorităţilor în domeniu, în realizarea măsurilor dispuse de autorităţi, 
în caz de accident etc. 
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REALIZAREA DOCUMENTELOR DE AUTDRITATE IN 
CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE IN VIGOARE 



• Deplasarea unui specialist la fiecare locaţie în parte, contactare 
departament Tehnic şi Administrativ în vederea identificării 
documentaţiei tehnice din Cartea Construcţiei, documentaţie 
care a stat la baza obţinerii avizului de Securitate la Incendiu; 

• Analizarea documentaţiei sau după caz întocmirea acesteia 
acolo unde lipseşte, analizarea şi verificarea construcţiei, dacă 
aceasta corespunde normativelorîn vigoare privind cerinţele de 
siguranţă la foc, analizarea şi verificarea instalaţiilor dacă 
acestea corespund normativelorîn vigoare privind proiectarea, 
instalarea şi exploatarea; 

• Identificarea deficienţelor constatate în urma analizei 
documentaţiei şi în urma analizei efectuate asupra clădirii şi 
instalaţiilor speciale de stins incendiul; 

• Propunerile specialistului în vederea remedierii documenta-ţiei, 
în vederea remedierii elementelor constructive cu rol de 
protecţie la foc, cu rol de protecţie a căilor de evacuare a 
personalului, a forţelor de intervenţie; 

• Realizarea lucrărilor de: 

- Evaluare a riscurilor de incendiu pentru fiecare locaţie în parte 

- Scenariului de Siguranţă la Foc şi documentaţiei necesare în 
vederea obţinerii avizului / autorizaţiei de securitate la 
incendiu conform legii. 

- Expertize tehnice PSI: autorizări / reautorizări PSI 


Exemplificăm în imaginile de mai jos atestarea unuia dintre specialiştii noştri în domeniu: 
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DISPECERAT 



• Monitorizarea centralelor de detecţie a clădirilor. 

• Monitorizare cu flota auto ,moto si autospeciale de 
intervenţie 

• Interconectare monitorizare a centralelor de detecţie ale 
clădirilor cu monitorizare auto,moto,autospeciale cu 
smartphone,servanţi pompierii din locaţii 

• Legătură directa in situaţii de urgenta intre dispecerat 
SPEED si dispeceratul naţional 112. 



www.speedfire.ro 














DISPECERAT 



























STINGATOARE / DISPOZITIVE DE STINS INCENDIUL 



• Stingător tip spray 

• Stingător cu pulbere P6 -20, 

- stingător cu dioxid de carbon G5, 

- stingător antiincendiu BONPET 

• Pătură antifoc - ignifugă 
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